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R = Widerstand P = Leistung 


Ohm Watt 
Q Së VW 
U = Spannung? I = Stromstärke 


Volt Ampere 
V A 


u. e ee ADD, 
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Her = Uspitze + V2 Uspitze = Ueff ` v2 Uspitze-Spitze = Ueff ` v2 S.S 


Effektive Spannung Spitzenspannung Spitzen-Spitzen Spannung 
[MHz] = 300 ge 300 1kHz 1MHz 1GHz 
RT Alm] NT fIMHz] 1000Hz 1000kHz 1000MHz 


f aus Wellenlänge (A) A aus Frequenz (f) 


(TAccu]serie R) I ges — li = I, = I, Uzes = Ui + U, + U, Rges = Ri + R, + R% 


(Parallel — R) I ges = L + I, + I, Uges = U, = U, = U, d = m Be 


Ri R2 Rx 
(Spulen seriell) Lges = Li + L + Ly (Spulen parallel) Lges = Ixt Ir 
Uu U ii R D N U 
Ry = ü= |2 rb PEP = Pr: (1 +m)? 
Rv Lämpli (ANT-Übertrager-Trafo) Trägerleistung 
N, N, U, U, 
—: U, =N —- U, =N —-N, = U — N, =U 
U, p p p z S N, p p N, S S 


N = Windungszahl U = Spannung p= primär s = sekundär 


Bandbreiten: 

AM =2 x NFmax 

FM =2x (Hub + NFmax) 
SSB = NFmax - NFmin 


2 Formeln für die HB3- und HB9-Prüfung 


Elektrizität, Magnetismus und Funktheorie: Ohm’sches Gesetz: 


Spezifischer Widerstand: 
p = Spezifischer Widerstand A = &-Fläche Draht (mm2) L = Länge (m) 
R = Widerstand 


Parallelschaltung R (fehlender R): 


Rı = gewünschter Wert R,= alter Wert R, = gesuchter Widerstand 


Brückenschaltung (Wheatstone Bridge): 
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Wechselspannung / Strom / Stromteiler / Spannungsteiler 
Wechselspannung / Strom: 


U spitze 
Üspitze = Ueff ` v2 U,s(peak-to-peak) = Ueff ` v2 "A 


I spitze 
I spitze = leff ` v2 Iss(peak-to-peak) D Joer f EI d 


Stromteiler: 


Innenwiderstand: 

R; = Innenwiderstand R, = Lastwiderstand U4 = Spannungsquelle 
U, = Klemmenspannung A; = Strombetrag Pa = Leistungsanpassung 

Ia = Stromanpassung / Konstantstromquelle 

U „ = Spannungsanpassung / Konstantspannungsquelle 
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U /I- Transformer: 
N = Windungszahl Z= Impedanz U = Spannung s = sekundär p = primär 


Transformator Eingang: (Primärseite) | Transformator Ausgang: (Sekundärseite) 


Wirkungsgrad n- Verlustleistung: 
U = Spannung I=Strom P = Leistung R = Widerstand no = Wirkungsgrad 


Pin = Pout + Verlustleistung 


Pout Ny ` Pin 
„ = -2.100 ey m 


Modulationsindex / PEP 


hub — U — EE 


M; Si Oi E 
index NEyax 2-R 
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Z-Dioden (Spannungsstabilisierung): 


U. = unstabile Eingangsspannung R, = Vorwiederstand L = Last 
Z-Diode: U, =Z-Spannung Iz= Z-Strom (Iz+ I, = Iges) 


ges — = Izmax + l Izmin = "0.1 Izmax 


Uemax = Uz Uz Uemax = Uz 


R = 
Rymin vmax 
ae E + limin Izmin + I max 


Feldstärke — Spannung - Leistung - Distanz - db: 
E = Feldstärke(V/m) d = Distanz(m) U = Spannung P = Leistung 
a=alt n= neu 


Feldstärke E=V/m - Leistung - Distanz(m): 

E = Feldstärke(V/m) d = Distanz(m) 

P anı=W an der Antenne G,„„.=Antennengewinn in dBi 

EIRP = Effective Isotropic Radiated Power) = äquivalente Ersatzleistung der isotropen 
Strahlung 


EIRP = ERP + 2.15dBi = ERP - 1.64 = Pint  Gant 


_ V30: EIRP PERLE 


E 


_ 7.014: VERP „_ 7,014 VERP 
Dar Zu DE A 
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dB - S-Meter — Spannung - Leistung - Verlust/Gewinn: 


dBm 
ee ei 
10 


F= Faktor F<1= Dämpfung />1=Gewinn +dB= Gewinn -dB= Dämpfung 


dB (Leistung): i dB = F(Log):10 
dB (Spannung): dB = F (Log): 20 


U = Spannung P = Leistung S=S-Meter a= alter Wert n = neuer Wert 


1 
~ = F > 1 und Dämpfung 


Sa < Sn / Gewinn: 


GE (Zo = 10% - BA Pa e (o u Zur) lt? Pry 


10 
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Spulen / Induktivität (L): 


Induktivität(L) - Induktionsspannung: 


L = Induktivität N = Windungszahl Ui = Induktionsspannung R = Widerstand 
U = Spannung I=Strom T= Zeitkonstante(s) AU = Delta Strom/Zeit 


Ausschalten: 


N2 N 
N D 


Spulen / Induktivität / Güte: 


L = Induktivität(H) f = Frequenz X, = Blindwiderstand Q = Güte 
R = Verlustwiderstand 
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Kondensatoren / Kapazität (C) 


C-Aufladung: 
T = Zeitkonstante (Sekunden) R = Widerstand C = Kapazität 
I = Strom U = Spannung t = Ladungs-/Entladungszeit (Sekunden) 


t=(R:C)=*5 1t = 0.63- U 1 Zyklus: Csb-r 


C-Entladung: 


Fer 


Serienkondensator C (fehlender C): 


Cı = gewünschter Wer C, = alter Wert Cp = fehlende Kapazität 


Cı + C, (parallel) + C} (seriell): 
C ges = gesamter Wert 


Parallel Les = C1 + C3 + 
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C (Kapazität): 


Seriell: Parallel: 
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Schwingkreis / Güte Q: 
Q = Güte Z=Impedanz L= Induktivität C = Kapazität X,/X. = Blindwiderstand 
Rp = Verlustwiderstand Parallel R, = Z,es = Verlustwiderstand Seriell/Reihe 


Schwingkreis allgemein: Paralleler Schwingkreis: 
1 


Güte Q (Bandbreite): 


Q = Güte Tse = Resonanzfrequenz b = Bandbreite 
R, = Reihenverlustwiederstand R, = Parallelverlustwiderstand 
fa = obere Grenzfrequenz fa = untere Grenzfrequenz 


hth 
2" (fo — fu) 
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Schwingkreis >> Drehkondensator, Variometer: 

Ca = Anfangskapazität(fausgedreht) Ce = Endkapazität(eingedreht) 

La = Anfangsinduktivität Le = Endinduktivität 

f = Frequenzvariation f, = obere Grenzfrequenz f„ = untere Grenzfrequenz 


Frequenzvariation 


Frequenzbereich 


Frequenzbereich: 
paralleler 
Kondensator: C, 


Ce-(K'Ca) 
K-1 


Transistoren: 


I. = Kollektorstrom I, = Basisstrom Ip = Emitterstrom ß = Gleichstromverstärkung 
U. =Kollektorspannung U; = Emitterspannung U, = Basisspannung 


Ugre = Re ' Ic UTransistor = U — Urc 


Py = Urransistor X Ic 
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Iz S 


KE zz ls =l: (@ +1) 


Ig = 


Gleichstromverstärkung gesamt: Pges = bi XP, 


p= 


OA F 
_ Ure: @+1) 


Kollektorstrom - Ic Verlustleistung Transistor - 
penn a Pr 


v" 
Si Z . ÜR. =Rc'Ic 


eg est 
7 ' ` Urr = U — Dee 


P, = Uv lc 


Formeln für die HB3- und HB9-Prüfung 


Operationsverstärker: 
V = (V1 und V,) = Verstärkungsfaktor Hatz z = Ausgangsspannung 
Uin U, U, = Eingangsspannungen 


z=-1N-(WV'X) 
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Röhren: 


Steilheit - A 


AU. A 
AU, 


Ua = Ra’ (U, — a) 


R 


= ota Ugı 


RI kl 


U 


Grundformeln: 

Ia = Anodenstrom (mA) 

Jun = Schirmgitterstrom (mA) 
Ik = Kathoden Strom (mA) 

U, = Betriebsspannung (V) 

U, = Anodenspannung (V) 
Ha = Schirmgitterspannung (V) 
U ,ı = Gittervorspannung (V) 
Ra = Anodenwiderstand (kQ) 
Rg2 = Schirmgitterwiderstand (kQ) 
Rg = Kathodenwiderstand(kQ) 


Durchgriff - D 
AU, 1 
AH, SR; 


Innenwiderstand - Ri 
À U, 


Ug2 = Ip * Rg = (U, — Lal: (Rz — 


1=D'S'R, 


Schirmgitter-Spannungsteiler: 


R, = Vorwiderstand (k Q) 

R, = Querwiderstand (k Q) 
Jun = Schirmgitterstrom (mA) 
Iq = Querstrom (mA) 

U, = Spannung an Rv (V) 


q 
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Dol 


Empfänger 


Signal / Rauschabstand: 
dB. = Eingang rz = Rauschzahl dB., = Signal/ Rauschabstand 


dp. = dB, — dB,, 


ZF, fos fı; f2, Spiegelfrequenz: 
fo = Oszillatorfrequenz f1/f2 = Empfangsfrequenz/Spiegelfrequenz 
ZF = Zwischenfrequenz 


f = fi tZF ZER ct f2 = fi +(2'ZF) 


f2>fo 


Intermodulation: 
fr = 1. Intermodulationsfrequenz, fu = 2.Intermodulationsfrequenz 


fr =(2:fi)- f fr = (2:-f)-fı 
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Sender - Antennen und Antennenzuleitungen 


Gestockte Yagi: 
n = Anzahl Antennen, dB „es = Gesamtgewinn(dB) 


dB 
dBges = 10 ` Log (n i 10m) 


SWR: 


r = Reflexionsfaktor s = SWR R, = realer Widerstand (Antenne) 
Z = Impedanz (500hm) P = abgestrahlte Leistung U = Spannung 
r = Rückwärts v = Vorwärts 


1/4 A Stub - Antennenlänge - Verkürzungsfaktor - Frequenz: 
Vg = Verkürzungsfaktor m = Länge(m) A = Wellenlänge 
f = Frequenz (MHz) t= Zeit (s) 


Z-Übertrager(1/4A): 
Za = Antenne, Z, = Speisung 


EJZ, 
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Windungszahl - N:1 Anpassungsglieder - Z Transformer 
p = primär (TRX - Seite) , s = sekundär (Antennenseite) 


primär (TRX-Seitig) Sekundär (Antennen-Seitig) 


Bandbreite RTTY / A1A 

B„= Bandbreite k= 1 bis 5 (Verzerrung, Ø = 5) fmax” 1.6:B dt 
B= Baudrate WpM = Worte pro Minute WpM = B E- 

B(A1A) = WpM -© 


RTTY A1A (CW - Morsen) 


_ Shift 
2 


M = Af Hub 


Modukationsindex 
fmod 
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Messbereichserweiterun 

Um; Im = Messwerkswerte bei Vollausschlag, Rm = Innenwiderstand 

R,= Vorwiderstand, R„= Nebenwiderstand (Shunt), n = Erweiterungsfaktor 
R, = Lastwiderstand Ue ; Ip = erweiterter (gewünschter) Messbereich 


| 
— 


R,=Rm'(n-1) 


Ladung, Ladungsmenpge, Zeit, Strom 
Q = Ladungsmenge (C - Coulomb), I = Strom(A), t = Zeit(s) 
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Anhang (Einheiten / Wellenlängen Bänder / Abkürzungen / Glossar) 


SI - Einh 


eiten 


Grössenart 


Zeit 
Länge 


Spannung 


Strom 


Widerstand 


Leistung 
Frequenz 


Impedanz 
Kapazität 


Induktivität 
Feldstarke el 
Feldstarke 


mag 
Ladung 
Leitwert 


CR BR e Hope (MIr e Hl Ha EE Kë ele E Eng 


SI - Einheit Abkürzung 
Sekunde S 
Meter m 
Volt V 
Ampere A 
Ohm Q 
Watt W 
Hertz Hz 
Ohm Q 
Farad F 
Henry H 
Volt pro Meter V/m 
Ampere pro 

Meter V/m 
Coulomb Q 
Siemens S 


Wellenlängen und Frequenzbänder 


Untere 
Grenze 


3 kHz 
30 kHz 
300 kHz 
3 MHz 
30 MHz 
300 MHz 
3 GHz 
30 GHz 
300 GHz 
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Obere 
Grenze 


30 kHz 
300 kHz 
3 MHz 
30 MHz 
300 MHz 
3 GHz 
30 GHz 
300 GHz 
3000 GHz 


Symbole English 

VLF very low frequency 

EF low frequency 

MF middle frequency 

HF high frequency 
VHF very high frequency 
UHF ultra high frequency 
SHF super high frequency 
EHF extremely high frequency 


Grösser Kleiner 
ms, US 
Km mm, um 
kV, MV mV, uV 
kA mA, pA 
kO. MQ mQ, uQ 
kW, MW, ... mW, uW 
kHz, MHz, 
kO. MQ mQ, uQ 
uF, nF, pF 
mH, uH 
mV/m, uV/m 
mV/m, uV/m 


Metrische Unterteilung 


Miriameterwellen (Längstwellen) 
Kilometerwellen (Langwellen) 
Hektometerwellen (Mittelwellen) 
Dekameterwellen (Kurzwellen) 
Meterwellen (Ultrakurzwellen) 
Dezimeterwellen (...) 
Zentimeterwellen 
Milimeterwellen 


Dezimillimeterwellen 
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Zehnerpotenzen 


1 000 000 000 000 
1 000 000 000 
1 000 000 

1 000 

100 

10 

1 

1/10 

1/100 

1/1000 

1/1000 000 
1/1000 000 000 


1/1000 000 000 000 


= 1 Billion 101? 
= 1 Milliarde 10° 
= 1 Million 10° 
= 1 Tausend 10° 
= 1 Hundert 10? 
= 1 Zehn 101 
= 1 Eins 10° 
= 1 Zehntel 10" 


= 1 Hundertstel 10? 


= 1 Tausendstel 10° 


= 1 Millionstel 10% 
= 1 Milliardstel 10° 
= 1 Billionstel 102 


Tera 
Giga 
Mega 
Kilo 
Hekto 


Deka 


Dezi 
Zenti 
Milli 
Mikro 
Nano 


Pico 


da 
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10? 0 
10° Hz 
108 Q 
10° g 
1021 


1011 


10m 
102m 
10V 
108H 
10° A 


1012F 
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Zahlenstrahl mit Einheiten 


Trillion 


Billiarde 


Billion 


Milliarde 


Million 


Tausend 


Hundert 


Zehntel 


Hundertstel 


Tausendstel 


Millionstel 


Milliardstel 


Billionstel 


Billardstel 


Trillionstel 


000°000'000000'000°0007000°000°0 000000000000 00 


ouni oid oueN om ` uge? IE ` oda ` om ebay GH ga ead ag 


D 
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„ol 


DI 


ell 


ell 


ll 


‚01 


90T 


el 


Glossar: 


Griechisch: 
B Gleichstromverstärkung 
À Wellenlänge Lambda 
Q Ohm 
p Spezifischer Widerstand 
T Zeitkonstante in Sekunden 
Ar Strombetrag 
Ar Delta Strom/Zeit 
A Fläche Draht (mm2) 
a alter Wert 
A Ampere 
AFuV Amateurfunkverordnung 
AGC Automatic Gain Controll / Automatische Verstärkungsregelung 
ALC Automatic Level Controll / Automatische Sendepegel Begrenzung 
AMP Amplifier / Verstärker 
Amplitude Höhe/Spannung eines Radiosignals/Sinuskurve 
AMTOR Digitale Übertragungsmethode für Amateurfunk 
Automatic Request ` 
ARQ Automatische Fehlerkorrektur / Fernschreibeverfahren / Übertragungsverfahren 
ATTN Attenuator / Abschwächer 
b Bandbreite 
E Bandbreite fmax= 1.6:B ds 
B Baudrate 
B Baudrate (AA) WpM - = 
BALUN Balanced-Unbalanced (Trafo) 
BFO Beat frequency oscillator / Schwebungsoszillator (für Morsen - ohne Datenträger) 
BK break (abbrechen / unterbrechen) 
C Kapazität / Kondensator (Farad) 
Cı gewünschter Wer C, = alter Wert 
Cp fehlende Kapazität 
C ges gesamter Wert 
Ca Anfangskapazität ausgedreht 
Ce Endkapazität eingedreht 
c Lichtgeschwindigkeit 
Carrier Unmodulierter Träger 
Chassis Massepotenzila / Erdanschluss am Funkgerät 
GND 
Clarifie "Entspricht RIT / Die Empfangsfrequenz kann leicht verstellt werden ohne die 
Sendefrequenz zu verstellen" 
CON Connected 
CQ Anruf an alle / Allgemeiner Anruf 
Crystal Steckquarz / Frequenzbestimmendes Bauteil 
CTCSS Pilotton (PL = 88,5 Hz) / Subton / Subaudio 
CW A1A / Morsen / ungedämpfte Welle 
d Distanz (m) 
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dB. Eingang 
dB ges Gesamtgewinn in dB 
dBsr Signal/ Rauschabstand 
D Dämpfungsfaktor 
dBc dB gegenüber Träger (Carrier) 
dBd dB gegenüber Dipol 
dBi dB gegenüber Kugelstrahl (Isotropstrahler) 
DCD Data Carrier Detect 
de from 
Di- 
Elektrikum Dielektrikum (Masseinheit = £ / epsilon) 
DL Deutschland 
DRM Digital Radio Mondial 
DTMF Dual Tone Mode Frequenz 
Aktivierung eines gesuchten Landes / Reise von Funkamateuren zu einem 
Dxpedition gesuchten Land, in dem sie Funkbetrieb machen 
E Feldstärke(V/m) 
EIRP Effective Isotropic Radiated Power = äquivalente Ersatzleistung der isotropen Strahlung 
EME Reflexionen über Mond 
ERP effektiv abgestrahlte Leistung 
F Farad 
f Frequenz (Hz) 
fo Oszillatorfrequenz 
fo obere Grenzfrequenz 
fi untere Grenzfrequenz 
f» Frequenzvariation 
fies Resonanzfrequenz 
f1/f2 Empfangsfrequenz/Spiegelfrequenz 
fn 1. Intermodulationsfrequenz 
fr 2.Intermodulationsfrequenz 
Feedline Antennenzuleitung / Verbindung zwischen Antenne und Transceiver 
FOT Beste benutzbare Frequenz 
Gant Antennengewinn in dBi 
Gain Gemessener Gewinn einer Antenne 
GMT Grenwich Mean Time 
GP Ground Plain (unsymetrische Antenne) 
HBT Ortszeit Schweiz 
Hz Hertz (Schwingung pro Sekunde) 
| Strom 
| Anfangs- und Endwert in A 
i Augenblickswert(A) 
Ip erweiterter (gewünschter) Messbereich 
Iz Strom/Z-Diode 
I. Kollektorstrom 
Ig Basisstrom 
Ig Emitter Strom 
Ia Stromanpassung / Konstantstromquelle 
I; Messwerkswerte bei Vollausschlag, 
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k 


1 bis 5 (Verzerrung, Ø = 5) 


KO Kathoden Oszilloskop 

| (klein L) Wellenlänge (Masseinheit = m / Meter) 
L Last 

L Länge (m) 

L Induktivität in H - Henry 

La Anfangsinduktivität 

Le Endinduktivität 

LSB Lower Side Band (Unteres Seitenband) 
LUF Tiefste benutzbar Frequenz 

mm2 Millimeter im Quadrat 

m Meter (L) 

MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 

MSG Meldung (Message) 

MUF Maximal benutzbare Frequenz 

N, n Windungszahl, Anzahl 

Ny Wirkungsgrad 

n neuer Wert 

n Erweiterungsfaktor 

NIS (NISV) nichtionisierende Strahlen (Verordnung zum Schutz von Personen) 
OM Funkamateur, engl. Old Man 

P Leistung in Watt 

P abgestrahlte Leistung in Watt 

p primär 

P int abgestrahlte Leistung in Watt 

Pa Leistungsanpassung 

PAS Potenzial Augsgleichs Schiene 

PCB Printet Circuit Board / Printplatte 

PEP Peak envelope Power / Hüllkurven-Spitzenleistung 
Piezo Effekt | Quarz zwischen zwei Plättli 

PL Pilotton (PL = 88,5 Hz) / Subton 

pse Please (Bitte) 

PTT Push to talk / Sendetaste / PTT Leitung auf Masse - Sender wird aktiviert 
Q Güte 

Q Ladungsmenge in C — Coulomb 
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Widerstand / Verlustwiderstand (Masseinheit = Q / Ohm) 


Reflexionsfaktor 


r Rückwärts 
Rp gesuchter Widerstand 
Rı gewünschter Wert 
R, alter Wert 
R; Innenwiderstand 
Rm Innenwiderstand 
Rp Verlustwiderstand Parallel 
R, Verlustwiderstand Seriell/Reihe 
R; Lastwiderstand 
Re realer Widerstand (Antenne) 
R, Vorwiderstand 
Rp Nebenwiderstand (Shunt), 
rz Rauschzahl 
RF Radio Frequency 
RIT Receive Incremental Tuning / Emfpangsfrequenzverstimmung 
RST Rapport (Lesbarkeit, Zeichestärke, Tonqualität) 
RX Empfänger 
S S-Meter 
S SWR (Stehwellenverhältnis) 
s Sekundär 
S Sekunde 
SM Schweden 
SQL Squelch / Rauschsperre 
t Zeit in Sekunden / Ladungs-/Entladungszeit 
T Periodendauer / Zeit (Masseinheit = s / Sekunde) 
TNX Danke 
Transceiver | Sende/Empfänger 
TRX Sende/Empfänger 
TX Sender 
U Spannung (Masseinheit = V/ Volt) 
U, Spannungsanpassung / Konstantspannungsquelle 
U, Ausgangsspannung 
Ue Eingangsspannung 
U, unstabile Eingangsspannung 
Ug Basisspannung 
Uc Kollektorspannung 
Ur Emitterspannung 
Ui Induktionsspannung 
Uk Klemmenspannung 
U, Augenblickswert (V) 
Um Messwerkswerte bei Vollausschlag 
U, Spannungsquelle 
Ugy erweiterter (gewünschter) Messbereich 
Uz Z-Spannung/Z-Diode 
ü Übertrager 
UFB ultra fine business (ganz ausgezeichnet) 
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UR Ihr 
Us U Spitze 
USB Uper Side Band (Oberes Seitenband) 
UTC Universal Time Coordinatet 
v Vorwärts 
Vk Verkürzungsfaktor 
Va Verstärkungsfaktor 
V Volt (Einheit für die el. Spannung) 
VCO Voltage controlled oscillator / Spannungsgesteuerter Oszillator 
von de 
VSWR Voltage standing wave ratio / Vorwärts Stehwellenverhältnis 
W Watt 
W Work = Arbeit 
WpM Worte pro Minute 
WpM 50 
Io 
X, Blindwiderstand 
Xc Blindwiderstand 
XMT Transmit / Sendung, senden 
XYL (Ehe-)Frau, engl. Ex Young Lady 
YL Funkamateurin, engl. Young Lady 
Z Impedanz in Ohm 
Za Impedanz Antenne (50 Q) 
Zs Impedanz Speisung 
Zes Verlustwiderstand Seriell/Reihe 
ZF Zwischenfrequenz 
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Wirkungsgrad n%- Verlustleisung: .............u44rs44HHn nennen snnnnnennnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnerennnnnnennnnnnnnnnsnnnnnnnnnnr nenn 5 
Mödulationsindex YPEP::: 2.2.2.2: ee EENS EE, 5 
Z-Dioden (Spannungsstabilisierung).: ...........................2444440440444424nnnnnnnannnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnn 6 
Feldstärke — Spannung — Leistung — Distanz - db... 6 
Feldstärke E=V/m - Leistung — Distanztm!. nenn nnnn nennen 6 
dB — S-Meter — Spannung — Leistung — VerlustltGewinn:. nennen ernennen ennnnn nr nn 7 
Spulen luet E EE 8 
Induktivität(L) - Induktionsspannung: .............4444s44HH nn nnnnnnnnnnnnernnnnnnnnnnnennnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnen ernennen nnnnnnnn nennen 8 
Spulen’/Ihduktivität/:Güte:.......:.2-...2.0 a een een a aa Area para on Aadan nenne nandrnapnenghereereee 8 
Kondensatoren / Kapazität (C) inoin aroa T a T ATT OTE 9 
G-Aufladüng:ia uses Re NEE a EE 9 

E Ge E H KEE 9 
Serñenkondensator © (fehlender C): ..:.:...:.4...5#:.222 22202 een 9 
€1:#:C2. (parallel) #:C3 d E EI KEE 9 

E (Kapazität). seien lsta eege 10 
Impedanz. Z = ET 10 
RC-Glieder'(Grenzfreguenz):....:....uau::..:.0=1#ieaunkmslaenalsi eis In InInbibnnlsiaihen 10 
Schwingkreis/.Güte-O:....:..:..: asian eis i IR IDID Insel 11 
Güte'Q (Bandbreite)... eenegen 11 
Schwingkreis >> Drehkondensator, Variometer: nenn 12 
Transistoren; uns HERRIN 12 
Operationsverstärker: tiring a a et E EE ERLEBEN 14 
EUREN 15 
Empfänger un... 0 ss a Eee a Heer ae aka ATE ET E TRT 16 
Signal.//Rauschabstand::...:...:........ 22.4 ee ne rare ernennen 16 
ZE: tot f2;:Spiegelfreguenz: ........2.=22# 2222ER ea 16 
tee RE 16 
Sender - Antennen und Antenpnenzuleitungen. nenne 17 
Lëgelochkter d= 16 ETETE ER PUETEIFEISELEREHESITEFERETERFDETETEEIGELTEREFERFRERSTARFERTTEETEEPFLRFRPELESSEFRETETERFERFEESPEFSERITTERER 17 
TEE 17 
1/4 X Stub — Antennenlänge — Verkürzungsfaktor - Frequenz: ........uussssnsesnessnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen ann nnnr nn 17 
Z-Übertrager VAN a ee Nele ne EE 17 
Windungszahl — N:1 Anpassungsglieder — Z Transtomer. ernennen ernennen ern n ern 18 
Bandbreite RTTY / AJA EE 18 
Messbereichserweiterung.................-..440004#8440seHHnRneennnnnnsannnnnneennnnnnsensnnnneennnnnneensnnnnse nn aande d danaa anaana 19 
Ladung, Ladungsmenge, Zeit, Strom .............-...4.44usss442Hnnnnennnennnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnannnnnnnennnnnnennnnrnnnn 19 
Anhang (Einheiten / Wellenlängen Bänder / Abkürzungen / Glossar). 20 


28 Formeln für die HB3- und HB9-Prüfung 


